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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 
ΤΗ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
128 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 422 


Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τούς χώρους εργασίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ αψει : 

1. Τάς διατάξεις του άρθρου 6 τοϋ άπό 25.8/5.9.1920 Β. Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής καί άσφα- 
λείας των εργατών διατάξεων». 

2. Τήν άπό 31.1.1979 γνιομοδότησιν τοϋ ’Λνωτάτου 'Τγειονομικοϋ Συμβουλίου. 

3. Τήν άπο 29.3.1979 γνιομοδότησιν τοϋ Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. 

4. Τήν άπό 25.7.77 οδηγίαν του Συμβουλίου'των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί προσεγγίσεως τών νομοθετικών, 
κανονιστικών καί διοικητικών διατάξεων τών Κρατών - Μελών, αί όποϊαι άφοροΰν εις τήν σηματοδότησιν άσφαλείας τών 
;χώρων εργασίας». 

5. Τήν ύπ’ άριθ. 399/1979 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, προτάσει τοϋ Υπουργού Εργασίας, 
αποφασίζομε» : 

’Άρθρον 1. 

Έννοιολογικοί προσδιορισμοί. 

Διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος Π.Δ. οί κατωτέρω όροι νοούνται ώς έξης : 

1. Σηματοδότησις άσφαλείας : 

ή σηματοδότησις, ή οποία άφορά εις καθωρισμένον άντικείμεν'ον ή κατάστασιν καί παρέχει πληροφορίας, άναφερο- 
μενας εις τήν ασφάλειαν εις τούς χώρους έργασίας, μέσω ένός χρώματος ή σήματος άσφαλείας. 

2. Χρώμα άσφαλείας : 

τό χρώμα, εις τό όποιον αποδίδεται μία καθωρισμένη σημασία άφορώσα τήν άσφάλειαν. 

3. Χρώμα άντιθέσεως : 

τό χρώμα, τό όποιον σχηματίζον άντίθεσιν μετά τοϋ χρώματος άσφαλείας παρέχει συμπληρωματικάς ενδείξεις. 

4. Σήμα άσφαλείας : 

τό σήμα, τό όποιον, διά τοϋ καταλλήλου συνδυασμού ένός σχήματος, χρώματος καί συμβολισμού, παρέχει μίαν κα- 
θωρισμένην ένδειξιν άφορώσαν τήν άσφάλειαν. 

5. Σήμα άπαγορεύσεως : 

τό σήμα άσφαλείας, τό όποιον άπαγορεύει μίαν συμπεριφοράν δυναμένην νά προκαλέση κάποιον κίνδυνον. 

6. Σήμα προειδοποιήσεως : 

τό σήμα άσφαλείας, τό όποιον προειδοποιεί δι’ ένα κίνδυνον. 

7. Σήμα ύποχρεώσεως : 

τό σήμα άσφαλείας, τό όπόΐον προδιαγράφει μίαν καθωρισμένην ύποχρέωσιν. 

8. Σήμα διασώσεως : 

τό σήμα άσφαλείας, τό όποιον υποδεικνύει, διά τήν περίπτωσιν αιφνίδιου κινδύνου, μίαν έξοδον διασώσεως ή τήν 
όδόν προς μίαν έγκατάστασιν άσφαλείας ή τήν θέσιν ένός μέσου διασώσεως. 

9. Ενδεικτικόν σήμα : 

τό σήμα άσφαλείας, τό παρέχον ενδείξεις άφορώσας τήν άσφάλειαν, πέραν εκείνων αί όποϊαι δίδονται διά τών σημάτιυν 
Τ ών περιπτώσεων (5) έως (8). 

10. Πρόσθετον σήμα : 

τό σήμα άσφαλείας, τό όποιον χρησιμοποιείται μόνον έν συνδυασμώ μετά τών σημάτων τών περιπτώσεων (5) έως 
(8) καί παρέχει προσθέτους πληροφορίας. 

11. Σύμβολον : 

ή είκών, ή οποία περιγράφει μίαν καθωρισμένην κατάστασιν καί περιέχεται εις ένα έκ τών σημάτων άσφαλείας τών 
Περιπτώσεων (5) έως (8). 
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’Άρθρον 2. 

’Έκτασις εφαρμογής. 

Ί. Αί διατάξεις του παρόντος δέν εφαρμόζονται : 

α) Εις τήν σηματοδότησιν. ή οποία άφορά τήν σιδηροδρομικήν, οδικήν, ποταμίαν, βοιλασσίαν, ή εναέριον συγκοινωνίαν. 

β) Εις τήν σηματοδότησιν. ή οποία απαιτείται διά νά κυκλοφορήσουν εις το εμποριον επικινουνοι ουσιαι η παρασκευά¬ 
σματα. 

γ) Είε τά ορυχεία γαιανθράκων καί έν γένει ορυκτών άνθράκων. 

2. Διά τήν σηματοδότησιν ασφαλείας εις τάς οδούς κινήσεως πεζών ή οχημάτων εντός τών εργασιακών χωρων η 
τών εύρυτέρων χώρων οί όποιοι τους περιβάλλουν, έφαρμόζονται αί ΐσχύουσαι διατάξεις διά τήν σηματοδότησιν ασφαλείας 
καί τήν ρύΟμισιν της οδικής, έν γένει, κυκλοφορίας. 

’Άρθρον 3. 

Βασικαί άρχαί του συστήματος σηματοδοτήσεως άσφαλείας. 

Σήα,ατα και χρώματα άσφαλείας. 

1. ΓΕΝΙΚΑ 


ασφαλείαν 


) Αί βασικαί άρχαί του συστήματος σηματοδοτήσεως άσφαλείας καί είδικώτερον, ή σημασία καί ή χρήσις τών χρω- 
άσφαλείας καί άντιθέσεως, ώς καί τό γεωμετρικόν σχήμα, τό σχέδιον καί ή σημασία τών σημάτων άσφαλείας, καθο- 


μάτων άσφαλείας και αντιυεσεως, ως και το γεωμετρικόν σχήμα, 
ρίζονται ώς κατωτέρου. 

2. ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΣ 
α.Σημασία των χρωμάτων άσφαλείας. 

πίνας: 1 



Σημασία ή Σκοπός 

---ς 

Περιπτώσεις έ,φαρμογής 

Σταμάτηαα (Στοπ; 

’ Απαγόρευαις 

- Σήματα στσ,ματήματος (Στόπ) 

- Μη χάνι ομ ο ί αμέσου £ ιαχο πής 
λειτουργίας είς ατερίπτωσιν 
ανάγκης , 

- Σήματα άπαγορε ύσεως . 

Αύτό τό χρώμα δέον 
έπιοήμανσιν τοϋ έζ 
πυρκαιάς. 

ι νά χ ρησΐμοποιήται Ικίΰ ης πρός 
.οπλισμού καταπολεμήσεως Τής 

Προσοχή ί 

Πιθανός κ ίν 6υ νος. 

- Σ ημ α το δά τησις κινδύ νων , πρά¬ 
ε ο χ ο μ νων άπό πυρκαϊάν, ε¬ 
κ οη ζ ι ν, ά κ τ ι νο βο λ ί α. ν , χ ημ ο¬ 
κάς ουσίας χ.λ.π. 

- Σήμα τοδότησ ι ς διαφοράς έπε- 
πέδων, επικινδύνων διαδρόαωιν, 

1 εμποδίων. 


Πράσινον 


Χώρος ασφαλείας 
Πρώται. βοήθειαι 


Σηματοδότησις . διαδρόμων Κ0.ί 
έςόδων κινδύνου. 

Κατα ιονιστηρες διά περιπτώ¬ 
σεις έκτακτου ανάγκης. 
Σταθμοί Αί Βοηθειών καί δια- 
σώσεως. 


Κυανουν 


Σήματα ύποχρεώσεως 
Ενδε ίξεις 


Ύποχ.ρεωσις νά φάρη δ ,μ ισθωτός 
Ατομικήν έξάρτησιν άσφαλείας. 
ύ ία ις τηλεφώνου. 


(1) Δεν θεωρείται χρώμα ασφαλείας παρά μόνον έφ’δσον χρησιμοποιήται 
ίν συνδυασμψ μεθ’ένός συμβόλου ή κειμένου, έπί ένός ί νόε ικτικοΰ 
σήματος η σήματος ύποχρεώσεως φέροντος τεχνικάς οδηγίας προλή- 

*Τ Λ ί*ί *-/ I \» Αν \ \ ι Γ\ » ; 
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β. Χρώματα άντεθόσεως καί χρώματα συμβόλων. 

ΠΙΝΑΞ 2 


Χρώμα άσφαλεεας 

---| 

Χρώμα άντιθέσεως 

Χρώμα συμβόλων 

1 Ερυθρόν 

Λευκόν 

Μαυρον 

- - - - -----.- - - ! 

Κίτρενον 

ΜαΟρον 

Μαΰρον 

, 

Πράσινον 

Λευκόν 

Λε υκόν 

ΚυανοΟν 

Λευκόν 

Λ 

Λευκόν 

---- ■ ... 


3. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ Σ ΙΑ ΤΟΝ Σ ΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΞ 3 


Γεωαετρικό σχήμα 

Στίμαο ία 

Ο 

Σήματα ΰποχρεώσεως καί άπαγορευσεως 

■Ε· 

Σήματα προεεδοποεησεως 


Σήματα όεασώσεως, ένδεικ ιχά καί 
κρόαϋετα σήματα. 

■ 

1 

1_ 


4. Σ ΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Κ ΑΙ Η ΣΗΜν- Ιί Α ΤΩΝ 

ΔΙΑ ΤΑ Σ ΗΜΑΤ Α 
ΠΙΝΑΞ 4 


Σχήματα 

Χρώματα 

Ο 

Λ 

Α [= 

Ερυθρόν 

' 

* Απαγόρευσες 

- . . 


ι Βζϊ^\^ρ·μός κατα-» 
πολεμήσεως πυρ- 
χαΥας . 

Κίτρενον 

*··0»ρ© ββ * β0Λοοο 

Προσοχή,πιθανός 
κίνδυνος. 

ΒΗΒΙΗΗΙΙΙΙΗ 



Πράσινον 

·*β«ιβ·θοο*ο*ο®*.· 

·«*»**« »*ο«βοαοοο 


Χώρος Ασφαλείας 
(έξοπλεσμος δια- 
σώσεως} 

Ευανουν. 

“Υποχρέωσες 

-...- —«—ίι----1 

• 9 * 9 ίί « Γ· · · · Ο 0 « * · « 

Πληροφόρησες ή 
Καθοδήγησες 

λ 
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5. ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

α) Σήματα άπαγορεύσεως : 

.Βάθος (φόντο) : Χρώμα λευκόν 
Σύμβολου ή κείμενον : Χρώμα, μαΰρον 

Τό ερυθρόν χρώμα άσφαλείας πρέπει νά χρησιμοποιήται διά τό περίγραμμα και την έγκαρσίαν λωρίδα τοΰ σή¬ 
ματος καί νά καλύπτη τό 35 % τουλάχιστον τής επιφάνειας αύτοΰ. 

β) Σήματα προειδοποιήσεως, ΰποχρεούσεως, διασώσεως καί σήματα ενδεικτικά : 

Βάθος (φόντο) : Χρώμα άσφαλείας 

Σύμβολου ή κείμενον : Χρώμα άντιθέσεως 

Τό κίτρινου τρίγωνον πρέπει νά φέρη περίγραμμα χρώματος μαύρου. 

Τό χρώμα άσφαλείας πρέπει νά καλύπτγ τουλάχιστον τό 50% τής επιφάνειας τοΰ σήματος. 

γ) Πρόσθετα σήματα : 

Βάθος (φόντο) : Χρώμα λευκόν 
Κείμενον : Χρώμα μαΰρον ή 
Βάθος (φόντο) : Χρώμα άσφαλείας 
Κείμενον : Χρώμα άντιθέσεως 

δ) Σύμβολα : 

Τό σχέδιον τών συμβόλων πρέπει νά είναι όσον τό δυνατόν άπλούστερον καί αί μή απαραίτητοι λεπτομέρειας 
διά την καταυόησιν τοΰ σήματος πρέπει νά παραλείπωνται. 

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

ΚΙΤΡΙΝΟΥ - ΜΑΥΡΟΥ 

Διά τοΰ συνδυασμού τώ>ν χρωμάτων ΚΙΤΡΙΝΟΥ - ΜΑΥΡΟΥ, πρέπει 
νά σηματοδοτώνται χώροι όπου ύφίσταται μονίμως κίνδυνος. 

Περιπτώσεις τοιούτων χοίρων είναι μεταξύ άλλων : 

Χώροι παρουσιάζοντες κίνδυνον συγκρούσεων, πτώσεων ή ολισθήσεων 
προσώπων ή κίνδυνον εκ πτώσεως υλικών. 

Κυλιόμεναι κλίμακες, όπαί εις τό δάπεδον κλπ. 

"Αρθρου 4. 

Σήματα άσφαλείας έπικινδύνων τινών καταστάσεων. 

Τά κατωτέρω σήματα άσφαλείας, άφοροϋν εις την έπισήμανσιν ώρισμένων καταστάσεων καί άντικειμένων, συνδεο- 
μένων με την άσφάλειαν τής εργασίας. 



(άναλογία χρώματος άσφαλείας 
τουλάχιστον 50%) 
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«αγορεύεται 
ίί κάπνισμα 


Απαγορεύεται. 

Χ·)Τ*Υ ί 6Η°* · 


* Α&αγο ρεώιπαι 
ή διέΧκυσις 
κεζ&ν. 



Απαγορεύεχαι 
Α σβέσις 
δ ι ’υδατος 



πόσιμον 

ΰ&Φ 






Καυστ».καν 

ούσίαι 


Ραδιενεργό ί 


ούσιαι 


Προσοχή 
*Ανηρτημμένα 
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3. Σ ή μ α τ α ύ π. ο χ ρ ε ώ ο ε ω ς 



Πρέπει νά 
φορητέ τάς 
διόπτρας προ¬ 
στασίαν 


Πρέπει νά 
φορητέ < τό 
προστατευτ ικόν 
κράνος . 



Πρέπει νά 
φορητέ τάς 
ώτασπ ίδας. 



Πρέπει νά χρησιμοποιήτε 
την προστατευτικήν άνα- 
πνευστικήν συσκευήν 


Πρέπει νά φορητέ 
τά υποδήματα άσφα- 
λε ίας 


Πρέπει νά 
φορητέ τά 
χειρόκτια 
προστασ ίας . 
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4. Σ ή μ. α τ, α. 



®€σις 

Α: ΒοηθέιΏν 



“Εξοδος διασώσεως 
πρός τά άριστερά. 



Κατεύθυνσις 
πρός θ£σιν 
Α' Βοηθειών 



’Έζοδος διασώσεως 
(Τοποθετείται άνωθεν 
της έζόδου). 
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Άρθρον 5. 

'Υποχρεώσεις έργοδοτών. 

1. Έπιφυλασσομένων των διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος, οί βιομήχανοι, βιοτέχναι καί παντός εΐδους επι¬ 
χειρηματία), καί έργοδόται έν γίνει ύποχρεοϋνται, όπως εξασφαλίζουν, διά τής καταλλήλου χρησιμοποιήσεως των σημάτων 
ασφαλείας, τήν έγκαιρον, ταχεΐαν, ορθήν, πλήρη καί συνεχώς έπαναλαμβανομένην ένημέρωσιν ή προειδοποίησιν των μισθω¬ 
τών, τούς οποίους άφορά έκάστοτε αυτή, έπί άντικειμένων ή καταστάσεων ικανών νά προκαλέσουν ειδικούς κινδύνους διά τήν 
ασφάλειαν καί τήν υγείαν των. 

2. Εΐδικώτερον, τά μέτρα τά όποια οφείλουν νά λάβουν οί άνωτέρο) προς συμμόρφωσίν τιυν προς τάς διατάξεις τοϋ 
παρόντος, δέον νά κεΐνται έντός τών ώς κατωτέρω διαγραφομένων ορών καί προϋποθέσεων : 

α) Διά τήν σηματοδότησιν ασφαλείας εις άπαντας τούς χώρους εργασίας, δέον νά έφαρμόζωνται αί καθοριζύμεναι 
διά τοϋ παρόντος βασικαί άρχαί. 

β) Διά τήν παροχήν υποδείξεων ή πληροφοριών άφορωσών τήν ασφάλειαν εις περιπτώσεις επικινδύνων καταστάσεεον, 
αναλογών προς τάς περΛαμβανομένας εις τό άρθρον 4 τοϋ παρόντος, καθώς και διά τήν έπισήμανσιν αυτών, δέον νά 
χρησιμοποιώνται αποκλειστικούς, καί μόνον τά άντίστοιχα σήματα ασφαλείας, τά όποια καθορίζονται εις τοΰτο. 

γ) Τά σήματα ασφαλείας δέον νά είναι άπολύτως ορατά, ευκρινή καί ευδιάκριτα έν γένει εις άπάσας τάς λεπτομέρειας 
το,ιν. Ιΐρός τοΰτο : 

Τ. Αί συνολικαί διαστάσεις των πρέπει νά είναι τοιαϋται, ώστε ή έπιφάνειά των (έστο; Ε) καί η άπόστασις παρα¬ 
τηρήσει»: των υπό τών μισθωτών (έστω Α) νά ικανοποιούν τήν σχέσιν Ε^Α·/2000 (αί παράμετροι Ε καί Α- 
ρ εκφράζονται εις τάς αύτάς μονάδας μετρήσεως). 

Π. Δέον νά φωτίζωνται έπαοκώς, χρησιμοποιούμενου καί καταλλήλου τεχνητοϋ φωτισμού, όταν καί όπου . άπαιτή- 
ται τοιοΰτος. Διά καλλιτέραν όρατότητά των κατά τάς νυκτερινάς ώρας δύνανται νά χρησιμοποιώνται, εις τήν σύν- 
Οεσιν τών χρωμάτων, καί κατάλληλοι φθορίζουσαι ή φιυσφορίζουσαι ούσίαι. 

3) Πίνακες έμφαίνοντες τά σήματα ασφαλείας, τά όποια χρησιμοποιεί έκάστη έπιχείρησις, δεόντως χρωματισμένα 
καί μετ’ έπισημάνσειος τής σημασίας έκαστου, δέον νά καταχωρίζονται, έν μικρογραφία, εις συγκεντρωτικούς πίνακας. 
Οί πίνακες οϋτοι δέον νά εύρίσκωνται άνηρτημένοι εις προσιτά καί εμφανή σημεία τών χώρων εργασίας τής έπιχειρήσεως, 
ϊνα λαμβάνουν γνώσιν τοϋ περιεχομένου των άπαντες οί μισθωτοί ταύτης. 

ε) Δέον νά παρέχονται εις τούς μισθωτούς πάσαι αί άναγκαΐαι όδηγίαι, πληροφορίαι ή διευκρινήσεις, αί άφορώσαι 
εις τήν κατανόησιν τοϋ περιεχομένου τών' πινάκων αυτών. 

3. 'Η σηματοδότησις ασφαλείας τών χώρων εργασίας, εις ούδεμίαν περίπτουσιν ύποκαθιστά ή περιορίζει τήν λήψιν 
τών αναγκαίων έκάστοτε μέτρων προστασίας τών μισθωτών. 

’ Αοθρον 6. 

Ποινικαί κυρώσεις. 

Πάσα παράβασις τών διατάξεων τοϋ παρόντος τιμωρείται κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν. Γ 7>, ΑΔ/19Ί1 «περί υγιεινής 
καί άσφαλείας τών έργατών», ώς αύται έκωδικοποιήθησαν ύπό τοϋ Β.Δ. τής 25.8/5.9.1920 «περί κωδικοποιήσεως τών περί 
υγιεινής καί άσφαλείας τών έργατών διατάξεων» καί έτροποποιήθησαν ύπό τών διατάξεων τοϋ έδαφ. β τοϋ άρθρου 1 του Ν. 
2943/1922 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων». 

Άρθρον 7. 

’Έναρξις ισχύος. 

'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται από 1ης Ιανουάριου 1980. 

Εις τον 'Τπουργόν Εργασίας, άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος διατάγματος. 


Έν Άθήναις τή 8 Ιουνίου 1979 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 







